Pragnac, by Rodzina, Koledzy i Przyjaciele mogli godnie pożegnać 
NASZEGO DROGIEGO OJCA I BRATA 


zawiadamiamy, że 


Inż. arch. TADEUSZ 


BICZ CHOYNOWSKI 


ODZNACZONY KRZYŻEM GRUNWALDU, ŻOŁNIERZ A.K. 


przegrał walkę ze śmiercią dnia 18 sierpnia 1989 roku. 
7. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w czwartek dnia 31 sierpnia br. o godzinie 14.30. Ostatni raz odprowadzimy Go do grobu rodzinnego 


Pozostawiona w smutku i żalu: 


RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie we wtorek dnia 29 sierpnia 1989 roku o godzinie 9.30 w Bazylice Mariackiej 


